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Hot Item: Firmware version: 1022 

Repeated failure of SMPS or 12amp Resolves HDMI video flicker 
fuse on SMPS. 

Replace Y main when replacing 
SMPS where the 12amp fuse is open. 


No Service Bulletins 


Version Parts No 

Short Description 

ALL 

BN44-00175A 

SMPS 

ALL 

BN94-01187D 

Main PCB 

ALL 

BN96-04802A 

Blue light 

ALL 

BN96-04309H 

Function & IR PCB 

KL01 

BN96-04862A 

X Main 

KL01 

BN96-04363A 

YMain 

KL01 

BN96-04864A 

Y - Upper 

KL01 

BN96-04865A 

Y - Lower 

KL01 

BN96-04866A 

Logic Main PCB 

KL01 

BN96-04867A 

Buffer E 

KL01 

BN96-04868A 

Buffer F 

KL01 

BN96-04869A 

Buffer G 

ALL 

BN96-06284E 

AA/ Side PCB 

KR02 

BN96-06311A 

X Main 

KR02 

BN96-06312A 

Y Main 

KR02 

BN96-06313A 

Y - Upper 

KR02 

BN96-06314A 

Y - Lower 

KR02 

BN96-06315A 

Logic Main PCB 

KR02 

BN96-06316A 

Buffer E 

KR02 

BN96-063T7A 

Buffer F 

ALL 

BN67-00192A 

Glass EMI Filter 

KL01 

BN96-04761A 

Panel 

KR02 

BN96-06123A 

Panel 

ALL 

BN96-05442B 

Front Cover 

KL01 

BN96-05443B 

Rear Cover 

KR02 

BN96-05443H 

Rear Cover 

ALL 

BN96-05449A 

Stand Base 

ALL 

BN39-00343C 

LVDS Cable 

ALL 

BN40-00107A 

Tuner 

ALL 

BN96-05537A 

Speaker 

ALL 

BN96-05533A 

Speaker 

ALL 

BN96-05539A 

Speaker 

ALL 

BN96-05590A 

Speaker 

ALL 

3903-000144 

Power Cord 

ALL 

BN59-00599A 

Remote 
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CU2604 CN260S OC606 CN2607 CM2703 Cf42704 CM2705 CN2?06 CM2707 


CN105 




JcNIOl 

MAIN BOARD 


CN703S ^ 


AC4NLET 


FUNCTION 


CN2Q2 0^)1 


SIDEAV 



CN1C 


POWERSW 


OM014 


CIM016 


OMOtS 


CN4017 
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